| 66] Une lentille donne (l'un objet réel, situé à 80 cm du centre optique, 
une imitée réelle Hitueo à 20 cm du même centre optique. 

a) Définir lu lentille (nature et distance focale); 

b) calculer le ^nuidissement. www.ecoies-rdc.net 
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